GCE - Modd, 766 e 966 



COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - Mod. 766 e mod. 966 - Quattro gamme d’onda, di cui due principali (Ml e Cl) e due 
apostate (M2 e C2) con aggiunta di un condensatore di fondo. Media frequenza 468 kc/s. Sensibilita media 30 microvolt. Potenza d’uscita 

10 watt. 
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